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EIMERIA QUADRICORNIS SP. N. (APICOMPLEXA: EUCOCCIDIIDA: 
EIMERIIDAE) - HOBA5I KOKIfflflHH H3 BEP1KA 
MYOXOCEPHALUS QUADRICORNIS 

© fl. B. COIHKHH, r. UeftTJIHH 

Eimeria quadricornis sp. n. H3 Bbimca Myoxocephalus quadricornis HMeeT rjiawyio 
oGoJiomcy ooiiHCTbi c rpaHyjiaMH Ha noBepxHOCTH. Oohhctbi 15.1-17.2x15.1-17.2, 
cnopoiiHCTbi 6.5 X 4.3 mkm. 


IIpH HccJieflOBaHHH coaepacHMoro KHme^HHKa Gbimca Myoxocephalus quadricornis, 
BUJiOBJieHHoro 13.07.1995 b BepHHroBOM Mope h N 61°38'; E 179°22' 6mji oGHapyaceH 

HeH3BeCTHLIH HayKe BH JX SHMepHflHOH KOKHHflHH. 

Eimeria quadricornis sp. n. 

OoiiHCTbi (cm. pHcyHOK) HMeioT TOHKyio, npo 3 pamiyio oGoJiomcy, oBJieraiomyio 
cnopoiiHCTbi. Ha oGoJiomce ,,^pHKpe^JIeHbI >, ot 8 eo 10 rpaHyji CBeuio-aceuToro iiBeia. 
Oohhcth 15.1-17.2 X 15.1-17.2 mkm. IIoJinpHafl rpanyjia, ociaTo^Hoe Tejio b ooijHCTe 
OTcyrcTByioT. CnopoiiHCTbi co cpeflHHMH pa3MepaMH 6.5 X 4.3 mkm, jiHineHbi ocraTO*!- 
Horo Tejia h Tejieii IilTH^a. Cnopo30HTbi yfljiHHeHHbie, H3orHyTbie BHyrpH cnopoiiHCTbi. 
X o 3 h h h : Myoxocephalus quadricornis. 

JlaHHbiH bh a oBHapynceH b 1 H3 11 oGcJieflOBaHHbix GbimcoB. 

HHTeHCHBHocTb HHB83HH 12—31 ooijHCTaHanpenapaT. 
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OouHCTa Eimeria quadricornis H3 Sbimca Myoxocephalus quadricornis. 

An oocyst of Eimeria quadricornis from a sculpin Myoxocephalus quadricornis. 


Medo oSHapyaceHHH: Eyxia IIpobhjjohhh, AHaubipcKHH 3aJiHB, EepHHroBO 
Mope. 

B HacTOHinee BpeMH h3bcctho ^eTwpe BHjja kokuhuhh poua Eimeria H3 Sli^kob 
poua Myoxocephalus. H 3 HnoHCKoro Mopn onncaH bhu E. evaginata Dogiel, 1948 
(xo3hhh M.stelleri) (florejib, 1948). Oouhcth 3Toro bh ua HMeiOT pa 3 Mepw b npeuenax 
10-12 MKM. 060J10*IKa OOUHCTLI TOHKaH, 6e3 KaKHX-JIH6o CTpyKTyp Ha nOBepXHOCTH, 
oSneraeT cnopouHCTbi, HMeiomne pa3Mep 6-6.5 x 4-4.3 mkm. E. myoxocephali Fitz¬ 
gerald, 1975 onwcaH H3 M. polyacanthocephalus y noSepexcbn unaTa BauiHHrTOH. 
OoiJHCTbl XapaKTepH3yiOTCH HaJIH^HeM flByCJIOHHOH 060 JI 0 *IKH. Hx flJIHHa 34-40 MKM. 
OSoJio^Ka cnopouHCTbi HacTOJibKo TOHKan, ^to OHa miOTHO oGneraeT cnopo30HTbi. flBa 
BH^a onHcaHbi H3 paiiOHa Hbio<})ayHUJieHua H3 Sbimca M. scorpius. OouHCTa E. lairdi Lom, 
Dykova, 1981, uJiHHa, 10-15 mkm, HMeeT aMopcjmbm (cJiH 3 enouo 6 HbiH) HapyxcHbiH cjioh 
oSojio^kh. CcJjepHqecKHe cnopouHCTbi 6 mkm b unaMeTpe CHaGxceHbi bopothh^kom. 
E. nucleocola Lom, Dykova, 1981 hmciot rnauKyio oSoJiomcy oouhcth, uJiHHa ee 
12-14 mkm. OcHOBHoe OTJiH^He ot E. lairdi 3 aKJimaeTCH b CTpoeHHH cnopouncr: ohh 
y^jiHHeHHbie, pa3MepoM 6.8 X 5.3 mkm h b HaraBHbix npenapaiax HMeiOT xoporno 
BbipaxceHHoe Tejibue IilTH.ua. 

TaKHM o6pa30M, onncaHHbiH HaMH bhu OTJiHqaeTCH ot apynix bhuob poaa Eimeria , 
napa3HTHpyioiuHx b 6bimcax poaa Myoxocephalus, pa3MepaMH oouhct, HaJiH^neM Ha hx 
oSoJiomce xapaKTepHbix rpaHyji, bhuom xo3HHHa h mcctom oSHapyaceHHH. 
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EIMERIA QUADRICORNIS SP. N. (APICOMPLEXA: EUCOCCIDIIDA: 
EIMERIIDAE) - A NEW COCCIDIAN FROM A SCULPIN 
MYOXOCEPHALUS QUADRICORNIS 

D. V. Soshkin, D. G. Tseitlin 

Key words: Eimeria quadricornis sp. n., oocyst, Myoxocephalus quadricornis. 

SUMMARY 

Eimeria quadricornis sp. n. from an intestine of a sculpin Myoxocephalus quadricornis 
has an oocyst with yellow exterior granules. Oocyst size is 15.1-17.2 X 15.1-17.2 mkm, 
sporocyst size is 6.5 X 4.3 mkm. 



